Parent guide update 
Le e Goor Mise à jour du guide parental 
ə Actualización de la guía para padres 
Consumer Service Contact Update 
Visit our Consumer Service Support website 24 hours a day. 
U.S. Consumers: www.leapfrog.com/support 
Canada Consumers: www.leapfrog.ca/support 


U.K. Consumers: www.leapfrog.co.uk/support 
Australia Consumers: Submit questions via email to info@funtastic.com.au 


Service clientèle : 
Veuillez consulter notre site Internet d'assistance à la clientèle 24h/24h à l'adresse http://serviceclientele.leapfrog.com pour la France 
ou http://www.leapfrog.ca/fr/support. 


Servicio de atención al cliente: 
Para soporte al consumidor por favor visite nuestro sitio Web en www.leapfrog.com/support las 24 horas del día. 
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WARNING: It is rare but possible for seizures to be triggered by light flashes or patterns such as those on computer or TV screens. To 
reduce exposure to this potential hazard, play/watch in a well-lit room and take 10- to 15-minute breaks every hour. Parent Note: The 
Photosensitive Seizure notice on the screen will last up to 8 seconds to allow for reading. After first use, after 5 seconds, you may touch the 
screen or press the A, B or D-pad buttons and the notice will disappear. 


MN AVERTISSEMENT : I| peut arriver que certaines personnes soient sujettes à une attaque sous l'effet d'une lumière vive ou d'un jeu de 
lumières provenant de l'écran d'un téléviseur ou d'un ordinateur. Pour réduire ce risque, utilisez dans une pièce suffisamment éclairée et faites 
une pause toutes les heures, pendant 10 à 15 minutes. Remarque à l'intention des parents : L'avertissement concernant l'épilepsie 
photosensible s'affichera sur l'écran pendant 8 secondes afin d'en permettre la lecture. Après la première utilisation, vous pouvez appuyer sur 
les boutons A, B ou le pavé directionnel au bout de 5 secondes pour faire disparaître cette mise en garde. 


A, IMPORTANTE: Existe la remota posibilidad de tener un ataque causado por rayos de luces o imágenes similares a las emitidas por las 
pantallas de las computadoras o televisores. Para reducir la exposición a este potencial peligro, juegue o mire televisión en una habitación 
iluminada, siéntese a una distancia apropiada de la pantalla y descanse entre 10 y 15 minutos cada hora. Nota para los padres: El aviso en pantalla 
que anuncia la posibilidad de sufrir un ataque fotosensible durará unos 8 segundos, posterior a este periodo la lectura es permitida. Después de 
usarlo, por al menos 5 segundos, toque la pantalla o presione los botones A,B, o D y el anuncio desaparecerá. 


ZN WARNUNG: In Ausnahmefällen können durch Lichtblitze oder Muster, wie sie auf Computer oder TV-Bildschirmen entstehen, 
Krampfanfálle ausgelóst werden. Um die Gefahr solcher Anfálle zu minimieren, ist es ratsam, das Gerát in einem gut beleuchteten Raum zu 
benutzen und jede Stunde eine 10- bis 15-miniltige Pause zu machen. HINWEIS FÜR ELTERN: Der Hinweis über Krampfanfálle durch Lichtblitze 
wird etwa H Sekunden lang angezeigt. Beim wiederholten Spielen können Sie den Bildschirm berühren oder die A-, B- oder D-Taste drücken, so 
dass der Hinweis schon nach drei Sekunden ausgeblendet wird. 


